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A, E'ilfianco del ponte. 

$> I pilaftri, che fond nelle ripe, 

C, Le tgfte delle traui che f'anno la larghezza. 

D, Le traui che fanno le fponde , 

E, I colonnelli, 

F , Le tefte de gli arpefi con le ftanghette di ferro. 

G, Sono le braccia, lequalicontraltandol’unoairaltro foftentano tuttal’onera 

H, E' la Pianta del Ponte . * 

I , Sono le traui che fanno la larghezza, & auanzano oltralefponde,prelIb alien,,!; 

ft fanno ibuchi per gli arpeli. * ^ 

k , S ono i trauicelli , che fanno la uia del Ponte . 


DI TRE ALTRE INVENTIONI SECONDO LE QVALI SI PON- 
no fare i ponti dilegnofenza porre altrimentipali nel Hume. Cap. VIII. 

I ponno fare i ponti di legno fenza porre pali nell’acqua , come e fatto il Pon- 
te del Cifmone , in tre altre maniere , delle quali , perche fono di bell isfima is " 
uentione ; non ho uoluto lafciar di porre i difegni ; tanto piu che facilmente fa- 
ranno intefe da ciafcuno, c’harii apprefo i termini ufati nel detto ponte del Cif 
mon, perche ancor quefti confiftono di traui pofte per la larghezza, di colonnel 

li,di braccia, di arpefi , e di traui pofte per il lungo, che fanno le lponde. I ponti 

adunque , f econdo la priina inuentione fi faranno in quefto modo . Fortificate le ripe con pila- 
ftri fecondo che ricerchera il bifogno,fi porra alquanto difcofto da quelle una delle traui, che tan 
no la larghezza del Ponte , e poi fi difporranno fopra di lei le traui , che fanno le fponde , ’lequali 
con un capo loro aggiongeranno fopra la ripa , & a quella s’affermeranno : di poi fopra di quefte 
al dintto della traue pofta per la larghezza , fi porranno i colonnelli , iquali fi incateneranno alle 
dette traui con Arpeli di ferro, e faranno foftentati dalle braccia affermate molto bene ne icapi 
del ponte, cioe nelle traui che fanno le fponde , fopra la ripa : dapoi, lafciatoui tanto fpacio,quan 
to lara ftato lafciato dalla detta traue della larghezza alia ripa j fi porra l’altra traue della larghez- 
za,e medefimamente s’incatenera con le traui, che fopra quelle fi porranno per illungo dcfpon- 
te,& con i colonnelli ; & i colonnelli faranno foftentati dalle lor braccia : e cofi ft andara facendo 
di ordme in ordine quato fara di meftieri,offeruando fempre in quefti tai ponti, che nel mezo del 
4 larghezza del Hume uenga un colonnello,nelqual le braccia di mezo s’incontrino : e ft porran- 
no nella parte di fopra de’ colonnelli altre traui , lequali giognendo da un colonnello all’altro . li 
temranno infieme uniti,e faranno con le braccia pofte ne’ capi del ponte portione di cerchio mi- 
nor del mezo circolo. Et in quefto modo facendo ogni braccio foftenta il fuo colonnello, & ogni 
colonnello foftenta la traue della larghezza, e quelle, che fanno le fponde, onde ogni parte fente 
il fuo carico . Vengono quefti cofi f atti ponti a efler larghi ne’ capi loro , e fi uanno reftrignendo 
uerfo il mezo della lor lunghezza • Di queftamanieranon uen’e alcuno in Italia, maragionan- 
aoneio conMefler Alcflandio PicheroniMirandolcIe 5 cgli midilledihauerne ucduto unoin 
Germania . 

A, E Talzato del fianco del Ponte. 

B , Sono le tefte delle traui che fanno la larghezza . 

C, Sono le traui pofte p er la lunghezza . 

D, Sono i colonnelli . 

E , Sono le braccia, che affermate nelle traui della lunghezza foftentano i colonnelli. 

E , Sono le traui che legano un colonnello con l’altro,e fanno portione di cerchio. 

G, E' il fundo del Fiume . 

H, E La pianta del detto Ponte . 

I , Sono le prime traui, lequali da un capo fono foftentate dalla ripa,e dall’altro dalla 

pnraa traue della larghezza . 

k, Son# 
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k, Sono lefoconde traui, lequali fono loftentate dalla priina, e dalla feconda traue 
della larghezza. 

L, Sono le terze traui, lequali fon loftentate dalla feconda , e dalla terza traue della 


larghezza. 


S ono poi quefte traui , che fanno lalarghezza ( come ho detto) foftentate da’ co 
ionnelli, a iquali fono incatcnate ; & i colonnelli dalle braccia . 



L 

1 

1 - di 

S ' i 

i — . 

n. , J 

X Jj , -L 

dL ^ r 

| 

S 1 

8 
I ! | 

f X— ^ r ^ “ * * * ^ 


L A inuentione del ponte, che fegue; ha la parte di fopra , laquale e quella,che foftenta tutto il 
caricojfatta di portione di cerchio minore del mezo circolo,& ha le braccia, che uanno da un co- 
lonncllo aIl’altro;cofi ordinate, che nel mezzo de’ fpaci j,che fono tra i colonelli,s’incrocciano.Le 
traui, chefanno il fuolo delPonte;fono incatenate a i colonnelli co arpefi,comenelle inuentioni, 
di fopra. Per maggior fortezzafipotrbbonoaggiognerduetrauiperognicapodelponteJequa- 
li affermate ne’ pilaftri con un capo , con l’altro arriuaffero fotto i primi colonelli , percioche aiu- 
tercbbono molto a foftentar il carico del ponte . 
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